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使用上の注意 


i 乂下のことは絶対に巧わないでくだぞい。巧った場合、データ 
が巧損する恐れがあリます。 

•巧想メモリーのな巧巧に本製品を設定すること。 

•本®品のアクセスしているときにな下のことを巧うこと 
- USB ケーブルや電頒ケーブルを巧くこと 
• パソコンの電源スイッチを OFF にすること 

•パソコン本体の省電カモード（スタンバイ、化止が態、スリープなど）に移 
巧すること 

•ログオフ、ログオン、ユーザー切リ替えをすること 


•お使いのパソコンによっては、パソコンの省電カモードから復掃した場合に遅延書き込みエ 
ラーが表示されることがあります。その場合は、パソコンを省電カモードにする前に、本製品 
を取り外してください。 

♦パソコンの電源を OFF にしても、本製品のランプが消灯しない場合は、本製品の USB ケーブ 
ルを取り外してください。 

•本製品を初めて接続した場合、本製品のランプが点灯するまでに20秒程度かかることがあり 
ます。 


# FAT 32 形式のハードディスクに保存できる1ファイルの最大容量は 4 GB です。 

NTFS お式や Mac 0 S 拡張フォーマットお式で本製品をフォーマット（初期化）すれば1ファ 
イルが 4 GB が上のファイルでも保をできるようになります。 

•本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使巧の前にフォーマットしてください。 

•本製品を接続した状態で Mac 0 S を起動すると、認識しない場合があります。その場合は、 
USB ケーブルを一度取り外し、数秒待ってから再接続してください。 

•お使いのパソコンによっては、本製品を接続したままパソコンを起動すると、 Windows が 
起動しないことがあります。この場合は、 Windows の起動後に本製品を接続してください。 
Windows が起動できない場合、 B に S のブート設定を見直してください。 

♦パソコンに接続しても本製品が認識されない場合は、 USB ケーブルー度取り外し、再接続してく 
ださい。また、延長ケーブルを使用しているときは、本製品をパソコンに直接接続してくださし、。 

♦本製品はホットプラグに対応しています。 

本製品はパソコンの電源スイッチが ON のときでも USB ケーブルを抜き差しできます。 ただし、 
本お品にアクセスしているとき（ランプが点滅しているとき）は、絶対に USB ケーブルを巧かな 
いでください。本製品に記録されたデータが®損する巧れがあリます。 

※ぶ、ずマニュアルの手順に従って取り外してください。マニュアルの手順で取り外せない場 
合は、パソコンの電源を OFF にしてから取り外してください。 

♦パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。 

•本製品から 0 S を超動することはできません。 

#本製品の上や周りに物を置かないでください。 

熱がこもると故障の原因となる恐れがあります。 





• Windows 搭載のパソコンで USB 3.0 製品を使用する場合、本製品を USB 2.0/1.1 USB 端子に接続す 
ると「高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。 （]• 乂下略）」と表示され 
ることがあります。そのまま使用する場合は、 [ X ] をクリックしてください 。 USB 3.0 端子に接続 
してもメッセージが表示される場合は、再度接続し直してください。 

•本製品の動作時、特に超動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありません。 


f ■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを巧1 
うことは禁じられております。 

■ buffalo ™ は、株式会社^ルコホールディングスの商標です。また、本書に記載されている他社製品 
名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、馈、©などの マークは 記載していません。 
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合 
があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあり 
ましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いくださし、。万一、一般 0 A 機器が外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には 
イま I & し、"^' /广ご!^ し、 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの巧途に使用するときは、 

ご使用になるシステムのを全設計や故障に対する適切な赃置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保ずまたは技術サポートを行っておりません。 
■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管 
理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 

■本製品の使用に隙しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用くださし、。特に、注意ま項として 
記載された取扱ちまに違反する使用はお止めください。 

■ 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損し 
た場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装 
置に接続して使用するものである場合は、本書に記載されたま意事項を遵守してください。また、必 
要なデータはバックアップを作成してくださし、。お客様が、本書のま意事項に違反し、またはバックアッ 
プの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責 
任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失 
があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった塌合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同 
I 等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 J 



